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presidente do Sindicato, Miguel 

Torres, participou hoje da entrega 
de um automóvel Honda O km à compa- 
nheira Ana Cláudia de Lima Rocha, da 
PI, metalúrgica localizada na Mooca. 
O diretor Maurício Forte, responsável 
pelo trabalho junto à fábrica, acompa- 
nhou a entrega. 

Ana Cláudia é cooperada da Sicoob- 
Metalcred (Cooperativa de Crédito dos 
Metalúrgicos) e foi premiada em sorteio 
no dia 27 de julho, na promoção feita 
pela Confederação das Cooperativas do 
Sicoob, de março a setembro. 

Neste período, todos os cooperados 
das filiadas ao Sicoob -Sistema de 


Cooperativas de Crédito do Brasil- que 
indicaram outras pessoas a se associa- Diretor Maurício Forte, Miguel Torres, 

Ana Cláudia, Clarisvaldo Izídio de Almeida 
io o das cooperativas estavam (presidente da SicoobMetalcred), 
automaticamente participando da pro- Edilson Dias (diretor administrativo da 
moção. Ana Cláudia fez Isto, indicou a SicoobMetalcred), diretor Mixirica e 
SicoobMetalcred e foi sorteada. Danilo Lateri (gerente comercial da Sicooh) 











Outras duas cooperadas, Maria estas premiações dão um ânimo maior 
Aparecida Modesto Ramos e Cibele Cre- e demonstram que a nossa Cooperativa 
paldi da Silva, também ganharam car- continua sendo um porto seguro para 
tões-presentes com saldo de R$1.000. que as pessoas tenham saúde financeira 

“No meio de tanta notícia ruim so- e, graças a promoções como esta, sejam 
bre o difícil cenário econômico do País, contempladas”, disse Miguel Torres. 


O secretário-geral do Sindicato, 
Arakém, e a diretora financeira, Elza 
Costa, entregaram hoje ao ex-operador 
de máquinas Manoel Soares da Silva, 74 
anos, o cheque referente a indenização por 
acidente de trabalho ocorrido em 1990 na 
Sed Gráfica Indústria e Comércio. Manoel 
teve a mão esquerda prensada por uma 


empresa o reintegrou mas, um ano depois 
demitiu todos os funcionários sem pagar 
os direitos. A ação continuou tramitando 
até que, finalmente, Manoel recebeu a 
indenização. 

“Eu achava que não la receber mais, la 
deixar pra lá, mas a advogada do sindicato 
sempre me deu esperança e disse que 





máquina injetora e perdeu todos os dedos. (is EA / AM] podia demorar quanto tempo fosse, mas 
Ele conta que um mês depois de rece- |. o | dh TIL | que eu ia receber”, contou. 


ber a alta médica do INSS foi demitido. Manoel se aposentou há apenas três 
Procurou o Sindicato, que abriu o processo, em patrão não atendeu a determinação e um tempo anos. Ele disse que contribuiu para o INSS por 
1991, pedindo reintegração. Segundo ele, a depois vendeu a empresa. O processo trabalhis- conta própria para isso e que esses anos em que 
Justiça determinou que fosse reintegrado, maso ta continuou rolando até que, em 1999, a nova poderia ter trabalhado fez muita falta. 
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Diretores Rodrigo e Yaraeo 
secretário-geral da Força Sindical, 
Juruna, participando do Encontro 
de Jovens promovido pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos. 





ECO EQUIPAMENTOS (zona sul) 

Em assembleia com a diretora Cristina e equipe, 
os companheiros da fábrica de equipamentos para 
indústria alimentícia concordaram esperar até a 
segunda quinzena de janeiro para voltar a discutir 
o acordo de PLR. O motivo é que a empresa só 
tem serviço para mais duas semanas. 


LARGRILL SERRALHERIA (zona sul) 
Trabalhadores aprovaram o acordo de 
PLR com pagamento em duas parcelas: 30 de 
outubro/16 e 28 de fevereiro/17. A empresa 
produz lareiras e churrasqueiras e tem 20 
funcionários. A assembleia foi comandada 
pela equipe do diretor Teco. 






e MUL-T-LOCK (zona oeste) 
Es 28) Equipe do diretor Ceará reuniu os 
trabalhadores para discutir O 
problema do atraso do salário e 

dos depósitos do FGTS. 


ELESSYS e ORDENARE (zona sul) 
Assembleia com diretor Jamanta e equipe 
aprovou o acordo de PLR com pagamento 
em 15 de outubro/16 e 15 de janeiro/1/7. 
Os trabalhadores também conquistaram 
estabilidade no emprego até 30 de junho 
de 2017 e a mudança do convênio médico. 


SCHNEIDER (Guararema) 

Diretora Ester comandando assembleia 
de discussão da PLR na empresa, 

à com participação do secretário-geral 
Arakém e o apoio da equipe. 








JUPAR (zona norte) 

Diretor Adnaldo comandou assembleia que tratou 
do problema do atraso do pagamento das férias, 
da entrega do holerite e da queda de qualidade 

dos produtos da cesta básica. 





MONPAR (zona leste) 

Diretor Donizeti comandou assembleia com os 
trabalhadores, que estavam revoltados com o 
fato de a empresa ter ficado sem energia e querer 
que eles compensassem no sábado o dia parado. 
À empresa voltou atrás e as partes vão discutir 
um dia que não prejudique os funcionários. À 
assembleia contou com o apoio dos diretores 
Adriano Lateri e Uélio e equipe. 





MURIAÇO (zona leste) 
Equipe do diretor Maurício Forte acompanhando 
a eleição da Cipa na empresa. 
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CONVOCAÇÃO BARROS DESETEMBRO! 
DIA'NAGIONAL DE fisiaisanÃ E LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS 


Equipe da diretora Cristina mobilizando 
os trabalhadores da ALACER, CARCI, 
KANADA e NHS (zona sul) 












Diretor Nivaldo e equipe 
com trabalhadores da GRAVER e 
WJ MOREIRA (zona sul) 

















Diretor Chico Pança e equipe falam 
sobre as ameaças aos direitos na DYNALF 
(zona norte), da campanha salarial e convocam 
para a paralisação do dia 29 





Diretor Josias distribuiu aos trabalhadores da 
FIMERP (zona leste) o jornal do Sindicato, de 
convocação para o dia 29 de setembro 


Equipe do diretor Adnaldo distribuindo o 
jornal de convocação da paralisação dia 29 na 
PLASMONT (zona norte) 





Discussão sobre a Campanha Salarial na 
CASARINI CONFORMADORA (zona norte) 








com a equipe do diretor Chico Pança. 
A assembleia dos trabalhadores 


EA e road 
TA proposta de PLR da empresa. 

E ad prepare a 
ESSA FINAL DA 8º COPA ,a 
Rel; pRIVEWALD (A gnGESIS 


““É NESTE SÁBADO, 24 DESETEMBRO 
NO CLUBE DE CAMPO EM MOGI DAS CRUZES: || 
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